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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Uit een exploot van mij, t.k.-gerechtsdeurwaarder, d.d. 14 september 2015, blijkt, dat ten verzoeke van 
de stichting Woonstichting SSW, gevestigd te Bilthoven, gemeente De Bilt, te dezer zake woonplaats 
gekozen hebbende te Nieuwegein aan de Meppelerschans 5, ten kantore van A.J. Visser, gerechtsdeur¬ 
waarder, IS GEDAGVAARD: Peter Oomen, geboren 14/08/1961, zonder bekende woon-of verblijfplaats 
in Nederland of elders, OM OP: woensdag, 30 december 2015, des voormiddags te 11.00 uur, in persoon 
of vertegenwoordigd door een gemachtigde, te verschijnen ter terechtzitting van de kantonrechter van 
de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, alsdan en aldaar zitting houdende in het Gerechtsge¬ 
bouw aan het Vrouwe Justitiaplein 1; 

TENEINDE: te horen eis doen en concluderen, dat het de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Ne¬ 
derland, locatie Utrecht voornoemd behage, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroor¬ 
delen tot betaling van de daarin genoemde bedragen. 

Betrokkene kan na legitimatie een afschrift van dit exploot verkrijgen ten kantore van na te noemen 
gerechtsdeurwaarder. 

mr. A.M.F. Keijzer, 
t.k.-gerechtsdeurwaarder 
t.k.v. A.J. Visser, 
gerechtsdeurwaarder, 

Meppelerschans 5, 

3432 TS Nieuwegein. 
tel. 030-6080470 
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